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BANCO CENTRAL DO BRASIL 


Conversor de Moedas 


Data da cotação 07/10/2022 


Valor 


47.963,17 


Converter de 


Euro (EUR) ~ 


Doo 


Para 


Real (BRL) 7 


Resultado da conversão 


Conversão de: Euro/EUR (978) Para: Real/BRL (790) 
Valor a converter: 47.963,17 Resultado da conversão: 244.981,4834 


Data cotação utilizada: 07/10/2022 

Taxa: 

1 Euro/EUR (978) = 5,1077 Real/BRL (790) 

1 Real/BRL (790) = 0,1957828 Euro/EUR (978) 


e O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão. 

e Conversões disponíveis para datas informadas a partir de 01/02/1999. 

e Para dias não úteis, assume-se a cotação do dia útil imediatamente anterior. 

e O Banco Central não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por 
eventuais erros de paridades das moedas, ou qualquer outro, salvo a paridade relativa ao dólar dos Estados Unidos da América em relação 
ao Real. Igualmente, não se responsabiliza pelos atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicação, interrupção, falha ou pelas 
imprecisões no fornecimento dos serviços ou informações. Não assume, também, responsabilidade por qualquer perda ou dano oriundo de 


tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições, bem como pelo uso inadequado das informações contidas na transação. 


https://wnww.bcb.gov.br/conversao 


